

MINERVA RADIO - Mod. 525/2, Supercterodina a 5 valvole. Due gamme d’onda: Onde mcdie da 190 a 580 m; ondc cortc da 

18 a 52 m. Media frequenza 468 kc/s. Potenza d’uscita 2 watt. Consumo 30 watt. 




